Schmiege klein 
Daniel Bohrer, 2024 
CC-0 (No Copyright) 


https://creativrecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 


Blech 
Edelstahl 
imm 


Rändelmutter 
DIN 467, M3, 
Edelstahl 


Senkschraube 
DIN 963, M3x10, 
Edelstahl 


[o}) 
[07 


Blech 
Messing 
1imm/3mm 


Senknieten 
DIN 661 
2x10 mm 
Edelstahl 


